BUFFALO 


^ HD - PLU 2/ UC シリーズユーザーズマニュアル 


A 本製品の紛失-盜難等には十分ご注意くだまい 

本製品の紛失-盗難-横領-詐取等により、第兰者に個人情報が漏えいずる恐れがありまず。個人情報が第兰者に漏えいしたために損害が生じた場合、弊社は 
その責任を負いかねまずのであらかじめご了承ください。 


■ 


USB バスパワードポータブル 八ー ドディスク 


1 付属品がずベて揃つていることを確認しまず。 

確認した項目には シ^を 付けてください。 


万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


□八ードディスク(本体) . 1台 

パワー. アクセスランプ 

電源 ON 時：緑色点灯 
アクセス時：オレンジ色点滅 


USB コネクタ ( Mini - B ) 


DC ジャック 



溝の部分に US 巳ケーブ 
ル (40 cm ) を固定し 
て持ち運べまず。 


□USB ケーブル (40 cm ). 1 本 

八ードディスク本体に固定して持ち運ぶことが 
できまず。 


ケーブルのコネクタ形状 


USB コネクタ(シリーズ A ) USB コネクタ ( Min 旧) 

011>= 阿 


□ USB 給電ケーブル 


1本 


USB コネクタ(シリーズ A ) DC コネクタ 

目一典 


因 ユーザーズマニュアル（本紙） . 1枚 

《本製品を捆包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款 

が記載されておりまず。 本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりまずので、大 
切に保管してください。 

X 別紙で追加情報が同捆されているときは、必ず参照してください。 
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パソコン本体の電源スイツチを ON にしまず< 





八ードディスクな付けないでくだまい。 


3 付属の USB ケーブルで本製品をパソコンの USB コネ 
クタに接続しまず。 




Mac OS X をお使いの方へ 

本製品を接続ずると、「セットしたディスクに Mac OSX で読み込 
めないボリュームが含まれていまず J といラ内容の警告メッセージ 
(日本語と英語、または日本語のみ）が表示されまず。日本語の 
メッセージでは[続ける]、英語のメッセージでは [ OK ] をク 
リックしてください。 

メッセージが消えたら、 Mac OS を再起動しまず。 

再起動後に必ず本製品を初期化してください。 初期化の方法は、本紙 
うら面の「フォーマット（初期化）について J を参照してください。 


■ 

本製品をパソコンに接続ずると、 OS 標準のドライバが自動的にイ 
ンストールされまず。 



本製品が正常に動作しているか確認しまず。 


r 

Windows Vista の場合 

[スタート]—[コンピュータ]の順にクリックします。コンピュータの 
「八ードディスクドライブ」にアイコン （ HD - PLU 2) が追加さ 
れていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作して 
います。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[マイコンピュータ]の順にクリックします。マイコン 
ピュータの「八ードディスクドライブ」にアイコン（琴^ HD - PLU 2) 
が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に 
動作しています。 

Windows 2000 / Me の場合 

デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。マイコ 
ンピュータにアイコン （ l ^ HD - PLU 2) が追加されていることを確 
認してください。追加されていれば、正常に動作しています。 


Windows Vista / XP / 2000 をお使いの方へ 

Windows Vista / XP / 2000をお使いの場合は、が下の手順で NTFS 形式で 

フォーマットずることをお勧めしまず。そのままお使いになることもでき 
ますが、 4 GB が上のファイルを保をできません。 NTFS 形式でフォーマッ 
卜すると、 4 GB が上のファイルも保をできるようになります。 

※フォーマットずるディスクのデータは消去されまず。 

※が下は WindowsXP の画面を使って説明していまず。お使いの OS に 
よって画面が異なることがありまず。 

1 マイコンピュータ（コンピュータ）にある本製品のアイコンを右 
クリックし、フォーマットを選択しまず。 

XWindows Vis ねをお使いの場合、「続行ずるにはあなたの許可 
が必要でず J と表示されることがありまず。その場合は、[続 
行]をクリックしてください。 
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112.7 


容量(り： 


ルシステムの 
NTFS 


ア of —シヨンユニットサイズ(直) 




[4 的6バイト 


—①ファイルシステムに 「NTFSj 
を選択しまず。 


ボリユ-ムラベルが 
L ボリュ-ム 


主 -マット 
r 囚杂夕り'’ 

じ MS - ここ 


トオプションぬ） 


i を 有 棚巧る© 

DOS の起めディスウを巧ぶする ( M ) 


胡化を)1 J 〔 PJ じるに ） I 


-②「クイックフォーマット J にチ 
エツクマーク （/) を付けまず。 


-③「開始」をクリックしまず。 
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區 


A 騎フ妈菊とる雜 碎娜福雜您顿 


りを。リックレ。をが、。 


キャンたル I 


[ OK ] をクリックしまず。 


「フォーマットが完了しました。 J と表されたら、 [ OK ] をク 
リックしまず。 


]^(上でフォーマットは完了でず。 






Mac OS の場合 g 

デスクトップにアイコン （ g HD - PLU 2) が追加されていることを確 
認してください。追加されていれば、正常に動作しています。 


J 


•本製品が正常に認識されない場合は、 USB ケーブルが正しく接続されて 
いるか確認してください。 

•本製品をパソコンから取り外ずときは、必ずラら面の「取り外しかた J 
に記載されている手順で行ってください。 

•パワー-アクセスランプが点灯しているのに、正常に認識されないとき 
は、本紙うら面の 「 US 巳給電ケーブルについて J をご参照ください。 


ラら面も必ずお読みください ► 
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USB 給電ケーブルについて 


次の場合は、付属の USB 給電ケーブルを本製品に接続してください。 

•本製品をバスパワード八ブ ( AC アダプタなどの電源がない US 巳八ブ)に接続ずる場合 
•パソコン本体の USB コネクタの仕様により、本製品の動作に十分な電源供給が行われない場合 
• PC カードの US 巳 2.0 インターフェースと併用される場合 

-パソコンの USB コネクタの仕様によっては、 USB 給電ケーブルを接続しても本製品が動作しな 
いことがありまず。その場合は、別売の AC アダプタ（弊社製 AC - DC 5) をご使用ください。 

• USB 給電ケーブルは、 必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。 

※接続例 ( PC カードの US 目インターフェースを使用した場合） 



取り外しかた 


パソコンの電源が OFF のとき 

そのままパソコンから本製品を取り外してください。 


パソコンの電源が ON のとき 

使用している 0 S によって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。 

mm 手順を守らないで取り外ずと、本製品や記録されたデータが破損ずる恐れがありまず。 

• Windows での取り外しかた 


タスクトレイのアイコン 


わ または を またはを 


をクリックします。 


2 表示されたメニューから次の項目をクリックします。 


Windows Vista .[ USB 大容量記憶装置-ドライブ( X .:)を安全に取り外します] 

Windows XP .[ USB 大容量記憶装置デバイス-ド与イブ(と;)を安全に取り外します] 

Windows 2000 . [ USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ(么)を停止します] 

Windows Me .[ USB ディスク-ドライブ(と;)の停止] 


※下線部 X . は、本製品に割り当てられているドライブ名が表示されます。ユニットドライブ 
名は製品によって異なります。 


3 ま全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら 、 Windows XP では Lx 1 を、 
Windows Vista / 2000 / Me では [ OK ] をクリックします。 


4 本製品をパソコンから取り外します。 


フォーマツト(初期化)について 


Windows 

本製品は出荷時にフォーマツトされていますので、改めてフォーマツトし直す必要はありません。 


Mac OS X 


Mac OS 付属の 「Disk Utility 」 でフォーマットします。 

Disk Utility を起動するには、起動ディスク （ MacintoshHDD ) の中の [ ApplicationsHUtilities]-[Disk 
Utility ] をダブルクリックして [Drive Setup ] クリックします。が降の手順は 、 Mac OS のヘルプを参照 
してください。 

MacOS 上でフォーマットずるときは、必ず MacOS 拡張形式でフォーマットしてください。 
他のフォーマット形式は弊社の動作保証外となりまず。 


便利なソフトについて 


弊社ホームぺージ （ http :// buffalo . jp / download / driver / hd / hd - plu 2- uc . html ) から便利なソフトウ 
エアを無償でダウンロードし、インス!-ールすることができます。詳しくは、弊社ホームページをご覧 
ください。 


たとまは 


本製品を使用してトラブルが発生したときの対処方法を説明しています。 

パソコンが起動しない/本製品が正しく認識まれない 

本製品を取り付けてパソコンが起動しなくなってしまったときや、本製品を取り付けても「マイコン 
ピュータ（コンピュータ）」や「デスクトップ」にアイコンが表示されないときの原因と対処方法を 
説明しています。 

参本製品が正しく取り付けられていない 

本製品を取り付け直してください。 


参パソコンの USB コネクタが故障している 

本製品を他の USB コネクタに取り付けてください。 

•ファイルシステムに異常がある 

本製品を取り付け直してください。 

再度異常が発生する場合は、本製品をフォーマット(初期化)してください。 

フォーマット方法については、上記「フォーマット（初期化）について」を参照してください。 

フォーマットずると、本製品に記録されているずべてのデータが消去されまず。 

参本製品の動作に必要な電源供給が不足している 

電源供給が不足すると、本製品を認識できなかったり、異音がすることがあります。 

本紙 「 USB 給電ケーブルについて」を参照して、付属の USB 給電ケーブルを接続してください。 USB 給 
電ケーブルを接続しても本製品が動作しないときは、別売の AC アダプタ ( AC - DC 5) をご使用ください。 


参 Mac OS での取り外しかた 


デスクトップにある本製品のアイコン 



をゴミ箱にドラッグ&ドロップします。 


2 本製品をパソコンから取り外します。 


仕様 


nSB 鼠巧の製品情報や対応機種について肤カタログまたはインターネットホームぺージ ( buffalo . jp ) を 
参照してください。 


準拠規格 

USB Specification Rev .2.0 

コネクタ 

USB コネクタ ( Mini - B ) 

データ転送速度(理論値） 

最大 480 Mbps ( X ) 

電源 

已 V ±5% 

消費電力 

2.5 W (平均） 

動作環境 

温度：已〜35で、湿度： 20〜80〇/6備露なきこと） 

出荷時フォーマツト形式 

FAT 32(1 パーテ イシヨン） 


※本製品を、 USB 之0で規定されている HS モード（最大転送速度 480 Mbps ) で使用ずるには、 
弊社製 USB 2.0 インターフェース（または USB 2.0 に対応したパソコン本体）が必要でず。 


r 八ードディスクの破棄- 譲渡- 交換-修理時のを 意- 

「削除」や「フォーマット」した八ードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄•譲渡•交換•修理等 
を行う際に、八ードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、八ードディスクに記録された全データ 
を、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。 

万一お客様の個人データが漏法しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

L 乂下のような巿販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。 

Acronis DriveCleanser(Acronis 社製販売会社プロトン）内蔵-外付八ードディスク用 
DataGone(PowerQuest 社製販売会社ネットジャパン）内蔵八ードディスク用 
詳しくは、 http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。 

※ソフトウェアを削除することなく八ードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることが 
ありますので、ごを意ください。 
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安全にお使いいただくために 
必ずお守りくだまい 


お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくため 
に守っていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いくださ 
い。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運 
用全般に関するを意事項も記載されています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扱いを誤った 
ために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじ 
めご了承ください。 


ホ書に使われている表示と給記号の意味 


警告表示の意味 


爪警告 

絶対に行ってはいけないことを記載していまず。この表示の指示を守 
らないと、使用者が死 t または重傷を負ラ可能性が想定される内容を 
示していまず。 

八ミ主意 

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損 
害の発生が想定される内容を示していまず。 

絵記号の意な 

A 

A は、警告-ミ主意を促ず記号でず。 A の近くに具体的な警告内容(例：池 
感電注意)が描かれていまず。 

0 

〇に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示ず記号でず。 

〇の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれていまず。（例：®分解 
禁止） 

• 

•は、しなければならない行為を示ず記号でず。 

•の近くに、具体的な指示内容（例： を プラグをコンセントから抜 
く）が描かれていまず。 


么警告 


Q 

禁止 

パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。 

特に CPU や VGA チップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。 
パソコンの電源スイッチを OFF にした後、30分が 上 たってから作業することをおすすめ 
します。 

〇 

強制 

本製品を取り付け、使用ずる際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メ 
一力一が提示ずる警告-注意指示に従ってください。 

電源プラグを 
おく 

パソコンに内蔵ずる製品の取り付け/取り外しをずるときは、パソコンおよび周辺 
機器の電源スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 

電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および 
故障の原因となります。 

電源プラグを 
キ友く 

液体や異物などが内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチを 
OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊 
社サポートセンターまたはお買い求め販売店にご相談ください。 

分解禁止 

本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

火災や感電の恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理 
をお断りすることがあります。 

C 

電源プラグを 
キ友く 

煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコン及び周辺機器のスイッチ 0 FR こし、 
コンセントから電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊 
社サポートセンターまたは、お買い求め販売店にご相談ください。 

C 

電源プラグを 
おく 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまっ 
た場合は、ずぐに電源スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜 
いてください。 

本製品は精密機械です。衝撃を与えないよラに慎重に取り扱ってください。衝撃は本製 
品の故障の原因になります。 


電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全のま 
ま使用ずると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがありまず。 

^ AC 100 V (50/60 Hz ) が外のコンセントには絶対に電源プラグを差し込 

'ey まないでください。 

海外などで異なる電圧で使用するとショートしたり、発煙や火災の恐れ 
があります。 


么警告 


/< r \ 電源コードを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。火災になった 

じゾ り、感電ずる恐れがあり、本製品の故障の原因ともなりまず。 

禁止 •設置時に、電源コードを壁やラックけ朋）などの間にはさみ込んだりしないでください。 

-重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 

-熱器具を近付けたり、加熱したりしないでください。 

-電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

-極端に折り曲げないでください。 

-電源コードを接続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源コードが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご 
相談ください。 

?? 

AC アダプタや電源ケーブルや接続ケーブルは、必ず付属品（または指 
定品）をご使用ください。 

付属品（または指定品）が外をご使用になると、電圧や端子の極性が異なること 
があります。この場合、発煙や発火の恐れがあります。本製品の故障の原因とも 
なります。 

( S ) 

水場での 
使用禁止 

風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがあります。 

/Ov 濡れた手で本製品に触れないでください。 

'Ox パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因 

禁止 となります。また、コンセントに接続されていなくても故障の原因となります。 


ルさなお子様が電気製品を使用ずる場合には、本製品の取り扱い方法を理解し 
た大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。 

〇 

強制 

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類にルさなお子様の手が届かないよラに 
機器を配置してください。 

さねってけがをする恐れがあります。 


么注意 


〇 パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカ 
一が定める手順に従ってください。 

〇 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやア 
ルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くよラにしてください。 

3$ mU 人体からの静電気は、本製品を破損、 または デ-夕を消失.破損させる恐れがあります。 


〇 本製品の取り付け/取り外しや、ソフトウェアをインス!ルずるときなど、お 
使いのパソコン環境を少しでも変更ずるときは、変更前に必ずパソコン内 ( A - 
強制 ドディスク等）のデータをずべて M 0 ディスク、フロッピーディスク等にバックア 
ップしてください。 

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バッ 
クアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠っ 
たために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらか 
じめご了承ください。 


〇 八ードディスク内のデータは、必ず他のメディア（フロッピーディスク、 M 0 
ディスク等）にバックアップしてください。 

sij とくに、修復-再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前*更新後と、常に二重 
のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失- 
破損する恐れがあります。 

•誤った使い方をしたとき 
-静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
•故障、修理などのとき 

•パ ソコンの 電源 スイ ッチを OFF にした直後に、すぐに電源 スイ ッチを ON にしたとき 
•長時間使っていなかったために電池が自然放電したとき 
-天災による被害を受けたとき 

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、 
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 
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A ミ主意 


〇 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。各接続コネクタに 
は手を触れないでください。 

故障の原因となります。 


^本製品の上に物を置かないでください。 

'Ox 傷がついたり、故障の原因となります。 

禁止 


^通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。 

viy 故障の原因となります。 

禁止 


次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパ 
'〇ソソコンに悪影響を及ぼずことがありまず。 

-強い磁界が発生するところ 
-静電気が発生するところ 

•温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ 
一故障の原因となります。 

-振動が発生するところ 
一けが、故障、破損の原因となります。 

-平らでないところ 

一転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 

-直射日光が当たるところ 
•火気の周辺、または熱気のこもるところ 
^故障や変形の原因となります。 

-漏電または漏水の危険があるところ 
^故障や感電の原因となります。 


^ 八ードディスク、 M 0、 フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器 
Vjy へのアクセス中は、パソコンや機器の電源を OFF にしたり、リセットしない 
禁止 でください。 

データを消失•破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、データを 
消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 


禁止 

アクセスランプが点灯している間は、電源スイッチを OFF にしたり、システ 
ムをリセットしたりしないでください。 

Q 

禁止 

アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチを OFF にしたり、リセット 
しないでください。 

データを消失-破損する恐れがあります。 

〇 

強制 

電源スイッチの ON / OFF は少なくとも数秒の間隔をあけて行ってください。 

本製品の故障、データの消失、破損の恐れがあります。 

Q 

禁止 

シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。 

本製品のよごれは、乾いたきれいな布で拭いてください。ちれがひどい場合は、きれいな 
布に中性洗剤を含ませ、力、たくしぼってから拭きとってください。 


〇 本製品を廃棄ずるときは、地方自治体の条例に従ってください。 

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 


お巧い合わせ-修埋窓□-備品販売窓 □ 


お問い合わせ-修理窓□-添付品の販売については、下の順にてご確認いただをまずよラお願い致しまず。 

マニュアル（印刷物、添付 CD 等）の設定内容•困ったとまは （Q&A) をご ffi 認ください。 


弊社ホームぺージにて 最新 Q&A 情 SB、 最新ドライパ•ファームウエアを ご確認くださし、。 

86886 Jp (八□—バッファ □—) ( http :// www 不要） 


サポート情« 


上記で改善しない場をは、 バッファ□ーサポートセンターへ お問い合わせください。 
お問い合わせの際は、下「必要な情報」③〜⑦をあ5かじめご確認ください。 


インターネット (E メール)でのおい合わせ巧 


_ ※左記 URL から画面に従って進み、 

,,, し ； A 一一 ■ ~~^~ 表示されるお問合せフォームより 

Web ヴホート SBoSo-jp/rnsni/ ( http://www 不動質問をお送りくださし、。 


電話でのおい合わせ巧 


※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意くださし、。 


東京第1; 03—5781 —7260 

.センター,；月〜±日:3〇〜19:00 


050-31 01-0084 

q ,1 月〜±9:30〜19:00 


:東京第2 i 03-5365-3101 

:、.おた.';曰〜±9:30〜19:00 

052-619-1188 

月〜金（祝曰除く）9:30〜17:00 


名古屋 


*1NTT 固定電話か日は全国一律 11 .34 円 /3 分で利用可能。（注）営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業ずる場合があります。 


手紙でのお P3 い合わせ巧 


干4已 7-8 已70名ち屋市南区豊田 3-3 -已（株)バッファ□-ヴポートセンター宛 


修理は政下の バッファ□—修理センター までご依頼ください。 ※ 修理品送付の前に胖社への連絡は不要です。 
保罰書にっいて修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよ < お読み下さい。 

修理 web 予約 弊社ホームぺージより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 

扫巨 88 巨 . jp/shuri/ ( http://www 不要） 

送付先住所 〒4已7—8已70愛知県名ち屋市南区豊田 3-3-5 

株式会社バッファ□一修理センター受付宛 

電話番号 052 — 698—7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 

月〜金（祝曰を除く）9:30〜12:00 13:00〜17:00 
送付いただ<物本製品、本製品付属品、保証書（原本)、修理依頼票（つ 

* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウン□ー ド可能です。修理依頼票を添付でをない 
胃 J 場合は、ソ下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えび残らない郵送は固くお断りします。 

※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていたださます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 
負いかねます。輸送会社に保証していただ<などの措置をお取りください。 

※八ードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証でをませんので、修理に送付される前に予め 
お客様にてバックアップをとっていたださますよラお願いします。 

《 AirStation 、 BroadStation 、 UnkStation 、 Te 「 aStation は、修理の際に出荷時のが態に戻す為、設定内容(接続 
ユーヴ名/パスワード/無線暗号キー ( WEP ) 等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 
※修理期間は、製品の到着後10曰程度（弊社営業日数）を予定しております。 

※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了曰又は、修理完了曰より3ヶ月間のいずれか 
長いちとなりまず。 


製品の添付品販売(一部)、ダウン□-ド （ ドライバ • ファームウエアなど)の代行ヴービス馆微は下記のぺージをご覧くださし、。 


添付品の販売(備品販売窓 □) ぺージ 


86886 Jp / bihin / ( http://www 不要） 


ユーヴ登録はこち5のぺージ 86886.jp/user/ ( http :// www 不動より登録いただけます。/ 


必要な情幸良 


①返送先（氏名 • 住所 • 電話番号（内線）- FAX 番号） 
⑨平日昼間の連絡先 

(氏名 • 住所’電話番号（内線）- FAX 番号） 

③ バッファ□一製品名 

④ ノ くッフア□一製品のシリアルナンバー 


⑥ 具体的な症状/エラーメッセージ 

⑥ 発生状況（初めから • ある日突然等）、 

発生頻度（必ず、時々、時間び経つと等） 

⑦ ご使用環境（パソコン機種名、日 S (Windows XP 等）、周辺機器） 

⑧ 製品於外の添付品 （ AC アダプ义 ケーブルなど) 


※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 
※下 his product supports only Japanese language. 

Technical and customer support is limited to Japan only. 

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY. 

薛社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第兰者への開示は致しません。 

•お問合せに関する連給•製品向上の為のアンケート（サポートセンター）•添付品の販売業務（備品販売窓 □) 

-製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター） 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変 
などを行うことは禁じられています。 

■ BUFFAL0TM は株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般 
に各社の商標または登録商標です。 

本書では TM、 ⑧、◎などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更さ 
れる場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れな 
どありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡くださ 

い。 

■本製品は一般的なオフィスの 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器が外として使 
用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじ 
めご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途 
には使用しないでください。 

-一般 0A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用すると 
きは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってくだ 
さい。 

■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使 
用しないでください。また弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを 
行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当す 
るものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可） 
が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方まに沿ってご使用ください。特に、ミ主意事 
項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失* 
破損した場合については、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場 
合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載されたを意事項を遵守 
してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の 
ミ主意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う 
損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ 
さい。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重 
大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品 
または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 


HD - PLU 2/ UC シリーズユーザーズマニュアル 2〇〇7年3月1曰 初版発行 

発行株式会社バッファロー 
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